Prof. Silvio BRANZI 
San Stae, 1958 


VENEZIA 


GALLERIA D'ARTE lia 
SALETTA DEL PONTE VECCHIO -. IVREA, 


Direzione Amosso - Zanelli - Corso Garibaldi, Lio : Tel. 2788 


Con la mostra di Raffaele Ponte Corvo, la 
Saletta del Ponte Vecchio inizia lo svolgi- 
mento di un programma di mostre di notevole 
livello, inteso a rendere testimonianza ai col- 
lezionisti, agli amatori e al pubblico epore- 
diese delle presenze più rappresentative del- 


l’arte piemontese e italiana. 


ADOLFO MERLONE 


Art Director 


La S. V. è invitata alla vernice della mostra 
personale del pittore e grafico RAFFAELE 
PONTE CORVO, durante la quale verrà 


offerto un vermouth in onore dell’ Artista. 


VERNICE domenica 24 gennaio 1960 ore 11 
La Mostra rimarrà aperta sino al 3 febbraio col seguente orario: 


Feriali ore 12-15 e 18-21 — Festivi 11-13 e 17-21 


Pi. 


